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ا ضيه ۔دتشرحرم ‏ | د ىر | 2035 | سد | 1250 ای | 1145 اج | 56880 ایب 

ات ۳ م دی سس E‏ 12 سد یر تا 
ا هه آندشنحیید  ٠‏ یش ار | 1935 | خدج | 8۵ لی | ۱ لی | 975 لی ۳ 
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165.5 سل اس 8 


فق ف ج س فف 


على جمال على محمود ابو النجا 
على حلمی محمد محمد عطيه 
على رزق رياض على 


على رفعت عبد المنعم عبد الرحمن 


علیاء مراد احمد سید عد الرحمن 


205 
10 


EEE OTTER 
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ZTE TET ہیں‎ 


466 عمرو محمد محمود محمد سید احمد خرخاش 
467 غاده احمد حسن محمود 


468 غاده رمضان محمد محمد شرف الدين 


469 غاده سامى عبد الحميد الصعيدى 


646.0 


260 471 
۹ 472 


ھت 
1-۳ 
| چو سس سس دس ليله 
4 __ نود محد فزاد زکی ۱ 
:81 _آستاز ۱ 
سس نس شس اسد 5 
E‏ 
ستز _ | 6980 _آستز 
ستز _ | 7535 استز 
ىد | 


608.5 جيد جدا 
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سس | 1360 لسیف | سس تون | سس 
وسوی ی و شا چا سس ا 


484 کریستین راضی مراد منصور 
5 إكريستين مدحت عیاد حنين 
486 کریستینا مجدی لطفی میخائیل اسعد 


487 كريم اشرف یوسف محمد 


چے ہے E RT TTT‏ 
كريم رافت على السيد ريحان 

1 أكريم فتحی انور ابراهيم 
كريم محمد جمال الدين جار 


3 أكريم نصر الدين عباس محمد 
| 494 أكوثر اليد عد المنعم الشناوی 
كيرلس مجدى راشد شنوده 
كيرلس نبيل حبيب عبد اللہ 
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1580 ہا سل سیف | 900 اتید ل اتج | نج | 

ا سے ےس شر اج EG‏ جا جا STE E‏ ہے ۔ RES E‏ جا E‏ 

| 500 التاءرفت محمد رفعت عبد المنعم جير _ | 2130 استز | 1895 | جدجا | 1125 یج | 1280 اج __] 6380 یج | تج | نج _) 

E HE لكك كد كن سے ا‎ GEG IE TG ما اہ سےا‎ ATE E 
ات اكد اكاك سس ل م‎ 


502 ی سر خاد ار هه 


لے _سحدستہ ‏ ے 


ماجد محمد احمد محمد 


E‏ ہج 


507 ماجی مجدی يوسف يعقوب 
508 مادونا عادل ميخائيل غالى 


يعتمد 02 
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تشريح فسيولوجى كيمياء هستولوجى 1 
لد 
ت رت چا جر 


514 مارك میشیل ابراهیم نخله 


| 6ت اوسردیتھ __ | وو ام 15۵۵ | مس ) ہے 

ا سسھے _ | هل ا تا سل لس سل 

| 517 أماوبان جرجس عزيز یخی | 16820 اتید | 15980 | مد | 900 إمتوك ‏ | 920 _متوں | 5030 اتود نب 
جج آوسضےستھ ‏ | وھ س ا | ج اس ہے ا ٣‏ حم ۱ 


225.5 519 


520 مارینا جورج فھمی اسعد حول 
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کی سر و ھا ا 15 

OEE‏ ہے اس سل ہے ا۔ اہ HT EBE‏ شر ا ئوہ 

ا ہت الا یرای من مھ ا اج _۔ا .ا جج ا امه 9 وت اس 

ا ھ نیسحت ہ ٤+‏ ق اعد ا ٭قض اع ا ا امت ا ٥ت‏ جد ا فعاے ٤ےس‏ 
5 


531 
532 
533 
534 


٥94 |‏ _]بعد ابراهيم محمد حسين سالع | 1895 ١_858‏ د | 


535 
536 


محمد ابراهيم محمد عبد العزيز شحاته 


محمد ابو بكر محمود السرسی 


mE 
مهد‎ TTS E 
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جو تہ 


سس سس 
ا الدمرداش محمد العکروتی 


رر مهاه 
سے چس 


رر مهكد 
| 555 [محعد جاب لله الموافى منصوں | 
es‏ 
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و 0 + ] 
سو [مسد حك عد شعي ل 
68 


كه سس سس 
ا ےد کے 
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9 اج ول 
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سسا 
ا اس مھ سی س ید نوس شس م وچ 
اج 


اث سے ہ ایس اد رن | 0090 أ 
ا عه سس 


و ےج ےھ 
ات اس عد فيصن مد نش سس 


سس سس 


مد عد قاع عوض مد 


اھ سس 
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رخ ا إا 


597 محمد عبد المنعم على محمد حسين 
598 محمد عبد المنعم محمد رضوان عفيفى 


محمد عز لدین على ار خی 


سس سس سس 


لہ پچ یت وا 
608 : 


الف رئيس الكنترول 


38 


ل پعلمد »۰۰ 


7 ۱ ٠ 


ا 
كليه الطب 


شئون التعليم والطلاب نتيجه امتحان الفرقه الاولى 
دور مایو 2010 39 


و 


811 5 - أمقبول 


612 محمد محمود رمضان محمود خليفه 
613 محمد محمود على محمد رمضان 
614 محمد محمود محمد الدسوقى 

515 محمد محمود محمد حلمى عبد اللطيف 


616 محمد محمود محمد خليفه 


69 أمحمد مصطفى محمد حسن 
| عاس ريف 


أملاه : 0 
.8 يعلمد »۰ 
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ETT E SE‏ ےد کو 5 ڪڪ 


سس aaa‏ 
إ 928 __]سود ابراہم سال المراكبى 


629 محمود ابراهیم عبد الفتا ابر اهیم 
630 محمود احمد حمدی محمد بدوی 
631 محمود احمد محمود عبد النعيم 


632 محمود اشرف عطيه حسانين نوفل 


7 
اسه سس 
| 839 آمحمود سیر ابراهيم ابراهيم الطنبولی 
ا نے سے جا 


أملاه : یعتمد ».۰ 
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ا پت انح ترز ست | یی ال | 45 | < | دآ سد اس 
ان نے سا تا اخ اہ کا 
سی میتی .ا سو ا e | Al‏ تم لے 
E 2 REET‏ 7 اھ ےآ ا اہ EE‏ تہ 
7 77515755255 انك لان ہہ كك ا ا 


EET E 
ہچ جج ےت کی تہ‎ 


هستولوجی 


ها و .2 
کی 
ہت كك ا تہ 


0 


التقدير 
5 نت 


لعشا 
الاح ا ات ات | پا اجک | د 
650 محمود محمد انس عبد السلام ابراهیم الور 
کہ 
| 180 پر | 765 سر | 


جيد جدا 
جيد جدا 
از 
جید 
ك 


اتا رئيس الکنترول 
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25 سل 2220 هه سس 1255 


58 174.0 
9 _ [ مروہ عبد العال محمد عبد العال 


مروه عمر سلامه عمر 


ل سس و 


663 مروه محمد السید محمد حفنی 


664 مروه ممدوح عاشور احمد 


سح اسامه حجی احمد 


667 مریم کمال فوزی میخائیل 
28 أمريم لطفی احمد محمد 


670 مريم محمود احمد على شحاته 
امصطف احمد کال ری 
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TEE 


ا 5 2 7 2240 سے 1280 EE‏ 


مصطفى محمد عبد الجواد يحيى 
مصطفى محمد عبد العزيز على 


| 687 أنصطقي هاشم مسطنی هاشم ابو طالب 


8 إمصعب سمير محمد فرج 


پعتمد ۰ 
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217.0 
| 690 _إمعتز محمد ابو النجا عد المجيد دامن | 213.0 


691 امکاری مصری اسحق موسی 
692 مکاریوس موسی فرج سعید 
3 _|ملكه صالح السعید عوض 
694 منار حسن فاروق احمد محمود 


695 منار مجدی محمد عبد الهادی 


242.5 
2335 
227.0 


128.0 


102.5 


704 منی عبد النبى النوبی ابراهيم 
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706 منی عوض احمد محمد 

707 منى قدرى عبد الحفیظ عوض 

708 منی محمد عبد السلام على 

709 منى محمد على محمد القاضى 

710 منی مصطفی مجدی محمود خليل الجمال 
711 مها سعد زينهم سید محمد 

712 مها علاء الدين تمراز السبعی 

713 مها فوزی القطب غنيم 


ات مسا سوک ساسا --- E‏ 
ا 27 سكس سسس له ال 
سس سک سس _ 
TE‏ تسد | 60د اج | مع 


املاه : یعتمد ».۰ 
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لا سا ہج لها 

ہے 0 د ے2 ص وہ ان فص 0 

ا 3-6 كسك 2 E ETE‏ اك دج سد E‏ سد E‏ تس ہج 
6 ۲ جھوسووا 521 .۲ ۲ 

با امس ا ۳ 

| وی سس سس سس 

۳۳ 


ین سو سر 
مينا رفيق فهيم مترى 


مينا عبد الملاك زارع ابراهيم 


أملاه : يعتمد ».۰ 
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ناديه صلاح محمد الطحان 
ناردین یوحنا لطفی صادق 


نانسی يحيى محمد بسیونی 
| 749 أنجوی ابراہیم محمد ابراہیم عدارازق ‏ 1690 | 


744 نجوی ابراهیم محمد عباس 


هه ده رخ لس ا اہ الا اا سل 


TY 


ندی صلاح الدين مهران على 
ندی عاطف سید مصطفي 
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پعتمد ۰ 


عميد الكليه 


كليه الطب 


شئون التعلیم و الطلاب 


ثرمین محمد حسنین عبد العاطی 
انشوی ابو فراج صادق عوض دارز 
انصره دخیل عبد الرحمن رسلان 


انعیمه جمعه يسن مر عي 


ETE‏ الزيات 


نهال بدر كمال احمد النحاس 


پچ E‏ عماد فوزی سس دو اھ 


| 764 __ ]ول مجدی احدزيتين_ | 
| 765 _أنهله مجدی ابراهم ابر صیری 


766 نهله محمد نجیب عبد الصمد عبد الهادی 
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672.5 جید جدا 


770 انور الدسوقی ابراهیم محمد الدغیدی 


771 نورا حسان رمزی جندی 

772 انورا على مسعد على 

773 نوران سعید احمد احمد 

774 انوران محسن احمد فهمی 

75 
76 نوران محمد محمد فرید الجندی 


أملاه : يعتمد ».۰ 
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ےت 


ةب لس سل اع ےھ ہم 
ا ہز ارسسحےه | یس اح ا 225 ا ج | وت اس | متا دس حا 
ات انهه ٹش ا 1086 تہ | ۱9۵ ای ات ا ا ادا | 
ا 708 ابرنوشری ہد بۓزرسن | 2089 اسر | 22580 | سر | 1225 ہی | ۱38۵ لر | 7085 لو _۔ 
| ست سح ا موسي ایس دا ص امہ ا سه  ٤‏ چے م 
ا و اعرسم | وٹ بر | 22086 | سد | 18058 نر | جج 

Ea 


791 هاجر محمد السید محمد فيصل 


پعتمد ۰ 


راجعه : رئيس الكنترول عميد الكليه 


ا 
كليه الطب 


شئون الت التعليم والطلاب 


ا ا 


اضف س ا 


802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 


812 


208.5 
2175 
هبه صفى الدین محمود احمد احمد فرغلی 

هبه فتحی رمضان خلیل 

هبه محمد طه فھیم العفیفی 

هبه محمود مصطفی رضوان 

هبه مصطفی ابراهیم ثروت احمد 

هبه مصطفی محمود النشرتی 


هبه ياسين محمد امین حسین 


هدی صابر محمد محمد راد | هد | ا 
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هدير ابراهيم سعيد رضوان البربرى 


818 هدير احمد طه احمد نجم 

819 هدير السید السید محمد علام 

820 هدیر محمد جبر عثمان المرسی 

821 هدير محمد مدبولی محمد المهدی 

822 ۳۳727 | مود أ 
823 

824 هديل عبد الواحد محمود عصر 


825 يل ی 
E‏ 4+ ) 


831 هيثم محمد حسن صالح 
2 _]ھیثم محمد عبد الودود احمد 
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و 


بش 
534 وسام عصام على وصفی 
835 اوسیم ثروت سامى فھمی 
836 ولاء صفوت محمد على 
837 ولاء صلاح كمال السباعی 
838 
6 184.0 


840 پارا احمد شريف على محمد 


542 پارا محمد فهمی حسن 


| 843 إيارا ھائی فتحی محمد هدهود 
arm‏ يونس محمد ابراهيم مصری 


أملاه : يعتمد ›»» 
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١ 


اياسمين اشرف عبد الرؤف عبد الرحمن 


م ا ] | الاك ا 
ع سس سس وئئ اہ ۱ دجا | 1045 


856 سرا عد الرحمن عد ا سام 


ہے جو ہے 


859 یمنی محسن عبد ہے ابر اهیم 
860 یوستینه جرجس ابراهیم حنا 
81 أيوسف احمد عبد المجيد فزاد 


پعتمد ۰ 
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ا 
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ہے سا اع 


867 احمد اسامه صالح محمود 


868 احمد حسن محمد الشربینی 
09 203.0 


5 870 


158.0 | _]احد رمضان عبد المعز ده حمد‎ 871 ١ 
225.5 ق ج مت د ت‎ 


لت ےد 0 ساح ا 


املاه : یعتمد ».۰ 


راجعه : رئيس الكنترول عميد الكليه 


جامعه عین شمس 
کلیه الطب 
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9 __أمینه محمد ايمن مصطنی عبد الوهاب صا 


884 ایمان رمضان متولی ابو ۳ حول سا 
1L 176.5‏ 1500 و rE ME‏ 


887 حسام محمد على محروس ابو احمد 
888 حنین مصطفی جمال الدين ابو طالب 


892 روان ابراهیم محمد ابراهيم 
ارہ جمال عباس السید طه 


895 شريف محمود محمود السید 


جيد جدا : جيد جدا : جيد جدا جح 
بد ۰ ۰ اك ج ۲ ا کک متك شك چس جح ا جس 


املاه : یعتمد ».۰ 


راجعه : رئيس الكنترول عميد الكليه 


,ھ4 

کلیه الطب 
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898 عبد الرحمن محمد لبیب حسین ت- و جع لا 1 


899 عبد الرحمن نبيل عبد الفتاح محمد ندا 


000102333139 


| 901 عبد الله 0ص0 ] 
| 902 أعمر حسنی الیمانی الیمانی الشحات 


903 عمر عطا لطفی محمد البیومی 
904 تس جو 


س و 1 
907 فوزيه محسن السيد بدوی التمیمی 


908 كريم حسين سيد محمد 


919 ج م عد سح 


راجعه : رئيس الكنترول 


57 


پعتمد ۰ 


عميد الكليه 


ا 
كليه الطب 


شئون الت التعليم والطلاب 


914 
915 
916 


918 محمد جمال شعبان ابراهیم الشبری 


919 


920 محمد عادل موسی منصور الفقی 


ا ا ا 
لے TERE‏ ے ہے 


927 محمود هشام احمدی الصافوری 


928 مدحت محمد الشيخ عيسى محمد 
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پعتمد ۰ 


عميد الكليه 


جامعه عین شمس 
کلیه الطب 
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ےا اھ اع لوال ھٹک 
| 930 _ امه محمد على عاق | 18920 إجدجا___ ا ل ود ا 
6 _ أجد ۱ 544.0 سے 
0 /3"‌‌ ۱ 7 ۱ 915 
این مسدمسداشیٹے | 228.5 أست تچ سس 


934 نادین محمد محمد السید 
935 انسمه محمد عبد الفتاح شاهين 


نورهان ےد السيد ابراهيم الشحات 


لس 
لد ہج ۰یو .کت 
NTR”‏ ہے ہے سے 
940 احمد اسامه علی محمد 


أملاه : يعتمد ›»» 


راجعه : رئيس الكنترول عميد الكليه 


جامعه عین شمس 

کلیه الطب 
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TE‏ ہی یں ہچ 
0 اممتاز : جید جدا ۰ 


954 


955 عبدالرحمن محمد صفوت ابو الحسن 
آ كع كفرع كك ب E‏ 
| 97 اسرد ارد تسش سس 
عمر محمد اہ سے سب 


رئیس الکنترول 
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ل پعلمد »۰۰ 


7 ۱ ٠ 


جامعه عین شمس 
کلیه الطب 
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اع سی ی 


| 01 سس بلس 5 سس ۹ لت لس 3E‏ سس 


173.5 جيد 


التققيرالعام 


964 يوستينا عیسی زخاری حنا (لايحق له مدینه 


ETE‏ یت[ تس 
ہو ےہ 15 جك ۲۳۳۳۳۳۳ 


968 الياس لبيان محمد 


ری 72-2 سد E E‏ میسو E ۱ E‏ اك ك2 كك E‏ پیا سد کا 
ا وو اہ ریا j‏ غ | êj‏ ۱ ۱ | ||| غ .۰ 
كم كر 


75 أسيد على حسن عجان 3 
06 |صادق حسين حمودى 


977 عبد الرحمن سعد عبد الكريم شحاده 


978 ك 
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پعتمد ۰ 


عميد الكليه 


کلیه الطب 
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اسسلا۔ ۰<۔ہ۔ سل( 


64.0 117.0 


رئيس الکنترول 


02 


پعتمد ۰ 


عميد الكليه 


+۷ 

کلیه الطب 
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سے سس جس ا دص اش جاک ا امس | امس | 
و اس تام مه دای اس ۸00 ]| جز م ٣‏ اوه | 0۳۵ ا | 
سس ھ ات (٭ اس ١‏ ۳۳۳۳ 3۳ | 5 
اه یتسه ...| سی اس | 8000 | هت ل ٢‏ اه | 0 اه | ۳5 


1000 ودر اسب | مه | سب | 9۶0 نف | #06 اس | 


1 _]احمد ایمن احمد راتب 


OT رر‎ 


E‏ حسام الدين محفوظ ابراهیم 
008 | 1008 | سلمی احمد ابراهیم نصار 
. 


راجعه : رئيس الكنترول 
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پعتمد ۰ 


عميد الكليه 


ا 
كليه الطب 
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و 


171.0 سل لعا | ضیف | 
| 1012 _[بارك متی سری ریض ]| 250 | 
53 _ أمارينا امین طلعت يونان 
4 _ ]محمد جودہ محمد جوده 
1015 محمد عاطف زكريا احمد محمود 


6 ارقم ساقط 


1017 محمد نبیل محمود حارون 


1018 ا ا 


5 _ ارقم ساقط 


8 أيوسف عدل محمد حسين عنيفى ___] 101.5_ | 


أملاه : يعتمد ›»» 


راجعه : رئيس الكنترول عميد الكليه 


جامعه عین شمس 
کلیه الطب 
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و 


اس اس لیر 
اع نت ا تق ای( | اكد تك یا 
| اہ امس ال ست اس ہت إا و لش 


مود ات مسد لھ | هتا اك 

E EE BG 9 ۷)) 49-5‏ 
ا تی 0 ا ا جا ا 
رو۔ و ETT‏ سا 


7 أيارا هشام ماهر الحجار 


املاه : یعتمد ».۰ 


راجعه : رئيس الكنترول عميد الكليه 


ا 
كليه الطب 
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ئ‌ ۰۶۲ئ۰ 
1044 محمد احمد حامد امین احمد 


__ 048 __ورا اص سرد صنری انحن | 1955 إحد 
1046 
7 _ إهند السيد خالد ابراهيم شمس الدين ات E‏ 
9 أرنيم عادل ابراهيم السید 
0 أمصعب عدنان النداف 


يه عبده يونس ابراه 
055 | 1055 | ياسمين عبده يونس ہے ا 
056 ال 105| آيه عبد الحى كباش ليه عبد الحی كباش مبروك .| 


1057 حسن محمد لطف محمد القوبانى 


راجعه : رئيس الكنترول 


66 


پعتمد ۰ 


عميد الكليه 


رئیس الکنترول 


عميد الكليه 


يعتمد 02 


2 
1 
: 
1 
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شئون التعليم والطلاب 


كليه الطب 


کلیه الطب 


شئون الت لتعلیم و الطلاب 


1076 محمد سالم جمعه الجربی 


1077 ابتسام عبد الرحمن محمد 


1078 ابراهیم محمد حسن 


151.5 1079 


0 _ احمد شريف وفا 


1 |احمد صافى محمد صافى 
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رئيس الكنترول 


ناجح 


68 


پعتمد ۰ 


عميد الكليه 


کلیه الطب 


ہک د نتيجه امتحان الفرقه الاولی 
دور مايو 2010 69 


| 109 سرت مھ ۱٤...‏ سر سب سس سل 
| 1092 _ لفون احمد ابراهيع تيار | 1988 اجدج'_ | 200 | جدجا | 1145 اج | 1145 اج 6270 سج تج | نج _) 
سز اسسکھے ‏ اس لے سا تس ا س ا 


1095 هيثم حسن نصر الله الزاملى 
1096 حنان نعیم جبریل جبریل 
1097 خالد اسماعیل احمد زریقات 


الاء محمد محمود الغریب 


6 أمعاذ نايف محمد غنیمات 


أملاه : يعتمد ».۰ 
راجعه : رئيس الكنترول يد الكل 


ا 
كليه الطب 
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١ 


1107 1950 اس اس 1390 
٠: 1108‏ تت کے سس افك 2 2 کے کے کے کے کے 


1110۵ ۳ 
14 أشهلاء احمد ابراهیم بدوى 
1112 معاذ كمال محمد المصری 


1113 احمد شزوان بن احمد خشیری 


ا 15۳71 ۳۷ 
ہپ ج-۔ بذلى بنت بهار الدين بن عبدالحمید 
ا رت لس تج نوم و 
]| 1117 إإيليا نازيحة بنت محمد أيوب بن احمد 
1118 يف أميرين ب بن آوانج تیة 
| 1119 إجنة الروضة بنت عزمى بن عیسی 
| 1120 إظرفان الحصيف رفحان بن ابو حسن 
1 إسيتى حجر بنت احمد ازهار بن وجی 
1122 اسیتی نور ليانا بنت ذو الكفلى 


اجح 


)_..' 
: 


راسب 


املاه : یعتمد ».۰ 


راجعه : رئيس الكنترول عميد الكليه 


ا 
كليه الطب 
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و 
1123 


124 ددمت سرت | و اسر 


1125 
1126 
1127 
8 _ أمحمد فائز مجاهد بن محمد سافعی 


ا 3 


1130 محمد معاذ بن ذوالخیری بن محمد اخیر 


1131 محمد ایمن بن طالب بن دون 
| 1132 أنور سفيرة بنت عمر بن سوکی 
119 أن زة بنت 
۱۳3۳ 
| 1198 و 


املاه : یعتمد ».۰ 


راجعه : رئيس الكنترول عميد الكليه 


جامعه عین شمس 
کلیه الطب 
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رقم الجلوس 


املاه : یعتمد ».۰ 


راجعه : رئيس الكنترول عميد الكليه 


